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EC-04-02-001-A | RS232 from CCD Power Supply 3 

EC-04-09-001-A | RS232 from Interface 3 

EC-04-02-002-A | FIP31 3 
Fiber optic 

EC-05-05-001-A | Frame Grabber 3 

EC-01-09-002-A | PC Supply 


